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Officiële uitgave van gemeente Cuijk. 


Noodverordening 


De raad van de gemeente Cuijk 

gezien het voorstel van de burgemeester d.d. 23 mei 2016; 
gelet op artikel 176 Gemeentewet; 

besluit: 

de noodverordening d.d. 17 mei 2016 betrekking hebbend op de brand van de Vrije Markt in Katwijk te 
bekrachtigen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering 
van 6 juni 2016. 

De raad voornoemd. 


R.M. van der Weegen mr. W.A.G. Hillenaar 

griffier voorzitter 
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